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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de raad van toezicht als interne toezichthouder dient te 
waken over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en over de naleving van 
wet- en regelgeving bij een zorgaanbieder; 

overwegende dat het de informatiepositie en de toezichthoudende functie 
van de raad van toezicht aanzienlijk kan versterken als de IGZ en de NZa 
als externe toezichthouders de raad standaard informeren over geconsta¬ 
teerde tekortkomingen binnen de instelling, maar dat dit nog niet de 
standaardpraktijk is; 

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de IGZ en de NZa de raad van 
toezicht voortaan standaard informeren in het geval van ernstige 
tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van de zorg, en over de 
geconstateerde voortgang van daarna ingezette verbetertrajecten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van der Staaij 

Dik-Faber 

Bergkamp 
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